DART AEROSPACE LTD Work Order:|  .—s 
a Se ee Ce E, 


pacer Swivel : z PartNumber: | —SWA3-500 — | 
OES 
Inspection Dwg: SWA3-500 TIa a: Page 1 of 1 
INSPECTION SHEET | 
Drawin Actual 
| Tolerance | Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
_0.749 +0.000/-0.009 FS 2 es ee ee eee 
___ 0.188 +0.005/-0.000 Ca. os eS es ee 
__ 10.38 +/-0.010 er a es Se ee 
0.125 0.005 i Pa ie i ee 
0.313 0.005 i. eee ee ee 
0.015 x 45° #-0.010x05° | o na a l aa a a 
0.500 +0.005/-0.000 E E ee es 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 


Engineering Approval: 
(If necessary) 
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